EGZYSLAW HARBUT 


urzędnik kolei elektrycznej 


przeżywszy lat 36, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 9. marca 1914 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej nastąpi we środę dnia 11. b. m. o go- 
dzinie 4. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana Żona i dzieci zapraszają 
Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Btowarzyszenie katolickie „Kasy pogrzebowej” ul. Zwierzyniecka. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


